DAWIDOWICZ 


INŻYNIER MECHANIK, UCZESTNIK WALK WE FRANCJI I BITWY POD ARNHEM, 
B. WIĘZIEŃ OBOZU W MIRANDA DE EBRO, B. WICEPREZYDENT KONCERNU 
EVERSHARP, OSTATNIO PREZYDENT JADE INTERNATIONAL 


zmarł dnia 6 czerwca 1980 roku w Bridgeport (USA), przeżywszy łat 62, o czym zawiadamiają 


\ pograzeni w smutku: 


ZONA I SYNOWIE ZA GRANICA, SIOSTRA I BRAT W KRAJU. 


Msza swieia żałobna 


za spokój duszy Zmarłego odbędzie się w dniu Jego imienin 24 bm. w kościele św. Anny o godz. 8.00 


